Ś. E 


L Bauerów Eugenia 


BYCZKOWSKA 


b. więzień obozu w Oświęcimiu, członek ZBoWiD, b. radny, zasłużona dla rzemiosła, odznaczona 


Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 23 marca 1986 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek 1 kwietnia br. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: 


BRACIA, RODZINA I PRZYJACIELE 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek 1 kwietnia br. o godzinie 8.30 w kościele parał. św. Floriana. 


